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MACNADYNE RADIO - Mod. S 94, Kennedy K 495, Damaiter M 893, mod. S 93, mod. Kennedy K 495, mod. Damaiter M 895. 
Gammc medie, corte e cortissime, con commutazione in serie. Media frequenza 4T1 kc/s. Valvole con filamenti collegati a varie prese 

del primario del trasformatore di alimentazione. 








